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Vaststelling Uitvoeringsregels gebruik knalapparatuur 

Het college van Drechterland maakt bekend dat zij op 2 augustus 2016 de 'Uitvoeringsregels gebruik 
knalapparatuur' heeft vastgesteld. Deze treden op 25 augustus 2016 in werking. 

Melding 

Door versoepeling en lastenverlichting is het ontheffingensysteem op grond van de APV (Algemene 
Plaatselijke Verordening) gewijzigd. Als er wordt voldaan aan de algemene regels, kan worden volstaan 
met een melding en is er geen ontheffing meer nodig. In uitzonderingssituaties houdt het college altijd 
de mogelijkheid om alsnog een ontheffing te verlenen. 

Ter inzage 

De Uitvoeringsregels gebruik knalapparatuur ligt vanaf 25 augustus 2016 voor iedereen gedurende de 
openingstijden zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Drechterland, Raadhuisplein 1 in Hoog- 
karspel. Het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk. 

De Uitvoeringsregels en het meldingsformulier zijn te vinden op www.drechterland.nl. 
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